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NOE necis Parif. so. altitudo vero 13. - 


4, aqua fontana repleo, eidemque; 


IMAVUNENUUES r2.globulos plumbeos, totidem. 


JA Yz pifa, totidemque grana tritici, 
SSSSESS crana milii vero 36. indo, orifi-: 


cium fuperius tegumento vitreo claudo, &; ne 


aqua profluat, commiffuras glutine, ex feuo-atque- 
pice parato, repleo : acquat vero pondere vnus glo-. 
bus plumbeus 2 pifis, vnum pifum 4 granis tritici, 
& vnum granum tritici I2 granis milii... Cylindrum; 
ita conftru&um machinae" cuidam, impono , qua; 


rum, commota machina ,, . 


tmnouco, vnde, 1) omnia grana atque globuli verfus; 
pcripheriam, yalis abeunt, ità quidem. vt, vafe 
obaosd WE MA S uo e o ODEDUOUOLO 
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alias ad. vitra, atterenda vtuntur, &, celeriter in gy-;- 
cylindrum fimul com-, 


I2 


aerea a dis rorum DR quce ^m re- 
. fpe&tu corporum externoruni, itidem finiftrorfum ; a 


. «entro verfus peripheriam, refpe&u bafeos vero cy- 
lindri dextrorfum, in linea curua, motu accelerato 
moueantur. 2) Ea corpufcula, quaeincentrovafislos - 
icum obtinent, non nifi a.celerrimo vafis $motücom- 
mouehfur, réliqua' VETO, quo rnà isa centro «diftant, 
co facilius & celerius a leuisfimo vafis motu agi- 
tantur. 3) Ad parietes vafis quando acceflere cor- 
puícula, absque motu peculiari, i. e. in relatione 
ad vas cylindricum, quiefcunt, quam primum ve-.- 
ro 4) motus vafis fubito vel acceleratur vel retar- 
datur, motü proprio thouefitur ; id quod, ob ccle-- 
-xitatemi fnotus, vifu quideni percipi nequit, audi- 
tu tàmen. cognofci poteft, ab initio. enim motus 
váfis, itemque fi fubito ácceleratur vel retardatur, 
fonus percipitur a motu corpufculorum in vafe de- 
pendens, qui vero, motu vafis exiftente aequabili, aut 
etiam aequabili- modo crefcerite. vels 'decrefcente, 
tinc, quando corptiscula lateribus vafis adiacent;ab- - 
eft. ;)Subito quaddo machinae atque cylindri mo- 
tüm, peraliquot minuta continuatum,vsque dumto- 
ta aquae moles fimul moueatur, inhibeo? tam'cor- - 
pufculorum in aquá cóntentorum,quám ipfit üs aquae 
motus adparenter circularis per aliquot momerita'. 
adhue dürat, fuccesfiue tamen remittit, & 6) cor-- 
pufculà contenta fpirales; in centro cylindri- con- 
currentes, defcribunt y exceptis globulis plumbeis, 
qui vix fénfibilitet: a parietibus vafis recedunt." 7) 
kso aqua uia x. in centro vafis hendo | 
. hendo 
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endo grana milii, cinCta immediate granis tritici, 

&,in maioria centro diftantia, pifis; ad parietes - 

vero vafis quiefcunt globuli plumbei, ita vt qui- 

. .. dam immediate contingant parietes, quidam vero 
paululumab iisdem diftént. |^ —— - | 
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- Mt igitur horum phaenomenorum ratio pa- 
.. teat, ab iis, quàe in ipfo.experimento prima funt, 
initium, fieri debet, quia haecce caufam fimul reli- 
quorum phaénomenorum continents nempe inda- 


gare debeo, quare, in gyrum commoto cylindro, — 


omnia.corpora, in eodem contenta , abeant verfus 
parietes cylindri, & quare, ibi exiftentia, circulum 
motu fuo defcribant. Natura igitur motus circula- 
risinquiri debet: . De. hoc veto vel leuiter atten- 
denti patet,. quod a. fimplici &, vnica quadam. im- 

- presfione dependere néqueat, ideo, quia corpus, 
quod. circulum motu fuo defcribit, fingulis mo- 
lentis temporis directionem mutat, quod absque 


- i2. 
^n 


ufficiente ratione fieri nequit. 
n | / 1g. d " 
2 Quod corpus in circulo commotum dire&io- 


nem mutet, probatione non eget, quod vero id . 


fiat' fingulis momentis, ex natura circuli atque 
actionis momentaneae patet: ' ómnia enim puri- 
Q€a in circulo a centro aequaliter diftare, ^ ex 
geometria notum eft, motus vero momentanei & 

. mon'mutatr directionem verfus vnam tantur 'pla- 
 $àmiadeoquein linea reQa, fieri debere; ipfi tet-.— 
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mini loquuntur: |quodfi igitur corpus in. fübífe- 


quente quodam momento in eadem recta monüere- 
tür quain antecedenti: mouebatur;. vel magis vel - 
. minus diftaret a. centro. in pofteriori momento 
"quam in priori, (per przucipia geometr.) adeoque non. 
 Tnoueretur in circulo. cum igitur omnis motus .. 
momentaneus fiat in linea recta, & corpus in cir- - 
culo motum fingulis momentis in alia linea mo- 


ueri debeat, patet, omne corpus in circulo mo- 
tum, fingulis quidem mmoments in fe fpectatis, co- 
nari moueri, & actu moueri in linea recta, verfus 
vnam tantum plagam directa fingulis vero momens- 
tis fubfequentibus directionem mutare. Linea er 


go reta; per quam corpus vnico momento mó-- 
uctur, eft tantum quafi punctum, & hinc eadem —— 
linea continuata, in qua nempe vno momento mo- 


ueri conatur, non nifi in vnico' püri&to«coitícidere 


, poteft cum Iinea-circulari; quam motu a&üali de-. 
. fcribit erit ergo ifta Tined fecundum quam corpus. . 
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cylindrus cauus, aqua repletus, ab omni parte clau- 


fus, in quibusdam, tamen pun&is fübtiliter perfos - 
ratus, in gyrum mouetur, aqua cum impetu ex - 
dictis foraminibus prodit, & lineam ,,guae vascy- - 


lindricum tangit, motu fuo defcribit; quodfi yero. 


Corpus, :€ chorda. quadam. füfpenfum ,.. in. circu-. 
lo mouetur, manifeítum..eft;. | 


Xe 


- Aitius 
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.. Experientia vtrumque confirmat, quodfrenim 


Corpus acento — 


j iius. circuli i det conari in iis. lineis in ais 


bus fibi relictum verfus centrum terrae defcende- 
- ret5 omnes vero: hafce lineas; exceptis duabus, cir- 
. «ulum fecare, nemo prudens negabit. Omnis CO- 


nàtus recedendi : a centro quodam - vis entrifuga: 


eren psi pua 
: iSo Vid [ios ya i. 


I Com à igitur. omrne corpus i in 1 circulo. motum. : 


| faniidam aliam lineam moueri conetur quam actu. 


mouetur, ($.:3. 4.) idem corpus alio infuper cona- . 


tu; introrfüm verfus circulum agente , gaudere de- 
bet. Hic conatus in lirieis inter fe femper paralle- 
lis fieri haud. poteft; alias corpus motu fuo lineam 
re&am 'defcriberet, ( per princip. Mechan. ).ergo 
lineae directionum huius conatus; ex diuerfis peri- 
pheriae- punctis. du£&tae ,. concurrere. debent. intra 

ripheriam circuli porroy cum corpus, circus» 
um motu fuo defcribens, aequali femper; vel fal-. 


. tim aequaliter quoad omnia- ad vim centrifugam À 
| proportionata vi, a vi centrifuga deflectere debeat, 
Gd quod ex natura circuli atque principiis mecha- - 


nicis patet) lineae diréctíonum huius conatus, ex 


, omnibus. peripheriae. punctis ductae, concurrere 


.. debent in pun&o quodam, .quod. ad omnia peri- 

: pheriae puncta eandem habet relationem ;, lits 
in centro circuli vnde quoque haec yis, FOrpHE a 
vi dies defle&ens, Vis SEA IBERE dicitur. | 233 
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Omnis i igi itur conatus ;,:cum , dtandhaná princi 


^ pium cma prior. efte. debeat guam. ipfc. motus; 
etiam 


etiam conatus fecedendi a centro & adpropinquan- 
. di ad centrum circuli, i. e. vires centrifuga atque 


centripeta, priores & caufae erunt motus circula; 
ris, non vero effectus. pfae vero hae caufae;. &. 


fpeciatim quidem vis centrifuga, dependent velab 


impulfu, vel a quacunque alia caufa minorem re- 
fiftentiam extra circulum corpori producente; vis. 


vero centripeta, vela refiftentia folidi circularis, 
. vela folido a centro circuli ad. corpus vsque mo 

tum extenfo, & cum vtroque firmiter cohaeren- 
te, v. g. chorda, vel a. quacunque alia. caufa. core 
pori moto minorem Med Rei navis 'Centrum 
excitante: de hisce tamen. plura adferre praefens 
inftitutum haud. permittit, iftud. vnicum igitur 


tantum addam, quod, fi duo corpora aequali tem- 
pore inaequales circulos: defcribunt;^ iftiusy:quod. 


maiorem circulum: defcribit, vis centifruga!quos 
que maior effe debeat, quam iftius quod in; mino- 
ri circulo mouetur; id quod ex principiis mecha- 


nicis clatum eft... -- Opnic 
A LUTEA D0fD-aux 


Ad fpecialem igitür noftrum cafum vt redea- 
tnus, ftatim patet, mota in gyrum machina cüi 
qua cylindrus nofter cóhaeret, ipfum cybas 
drum fimul circumuolui debere; fingulae ergo pare 


tes bafeos cylindri habent vim centifrügam, ($19: 


4. 6.) quae in hoc experimento , experientia tefte, 
(5: 4.) fitad tangentem, hinc, cum tam. particu- 
lae aquae quam. corpufcula iniecta bafin contine 


gant, 


$-c.zo NECNON c m 


P -. 


— 


gant, & leuiter tantum cum! eadem cohaereant; 
. . quaélibet particula aquae & quodlibet corpuscu- 
. lum directionem impetus accepti; cum nihil ob-. 
-ftet, fequitur, .& hanc ob caufam corpora, ih 
centro vel circa idem quiefcentia, a centro, fécun- 
dum: directionem tangentis, recedunt :. cum vero, 
recedendo a centro, nouas femper, easque magis 
acentro diftantes, aequali tamen tempore cum 
prioribus circumeuntes bafeos particulas. contin- 
gant, ab his, fingulis momentis nouum, eumque 
maiorem non folum, ($. 6.) fed etiam verfus. 
aliam plagam: directum ( $. 3. ) acquirunt impetum, 
vnde fingula corpora in linea curua, refpectu cor- 
porum exteriorum finiftrorfum , (S. r. nro. r. $. 7.) 
- 3motu accelerato, ($. 7.) a centro cylindri verfus pe-- 
xipheriam eiusdem feruntur. ($. 1. nro. 1.) : 


"Cum 'vis$ centrifruga particularum bafeos cy- — 
lindri fiat in plano horizontali bafeos, corpuscula | 
vero in vafe contenta. non fint in eodem plano, 
oblique: tanturn corpuscula contenta a particulis 

- baféos vafis percutiuntur, hinc tantam vim centri- 

| fugam, tantamque celeritatem, quantam ipfae 
.particulae —bafeos: poffident, obtinere nequeunt: 
costs igitur bafeos cum celerius moueantut 

. quam. corpuscula, háec, iftaruni refpectu, dex- 
 ttorfum retrocedere debent, tametfi actu, refpectu 

| €orporum exteriorum quiefcentium, finiftrorfum, 
ES . fecundum directionem itnpulfus moueantur. ( S. X. 

nro.1.9-7.) — d s 434956 MPUTUELE 
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pue x ice IX CE 
j Cum vis er partium. bafeos acento — '". 
remotiorum: maior fit vi. centrifüga earum. quae r 
centro funt propiores, (($. 6.) etiam. corpuscula, 
quo .tfnagis a centro vafis diftant, co maiori impe- . 
tu,percuti, & eo citius atque 'celerius (eadein 
nempe: vbiuis praefente Sevibc pane moueri Leone. 
» 7$ »c nro. 2.) be LAU | d 532-8, NR 
- Corpuscula. in vafe contenta; ad parietes Vas 
fis Bean peruenere , ob. horum. curuaturam, fe. — — 
cutidum directionem tangentis. nec progredi, nec; 
refpe&tu particularum: bafeos retrogredi- poffunt; 
(id quod ex natura circuli atque tangentis, fecun- 
dum. quam vtrumque: motum fübire debent ($. 7. 
' 8) patet) a parietibus igitur vafis obtinent vim cen- 
tripetam, ($. 6.) & eadem celeritate ac ipfi parietes — — 
- vafis kb. I. DIO 35. $ IO.) mouentur. in. rirculum. PUE 
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aili Ex cadem, ratione (8. 6. 7.9 .30. E M. xd didis 
dum in vafe contentum in circulo. moueri: debetj 
quia vero partes fluidi leuiter tantum inter.fe:co- . - 

haerent, ita vt quaedam, absque aequali reliqua-  - 
rum commotione;, moueri. posfint; ab initio mo- 
.£us yafis eae tantum particulae, quae cutn fundo 
atque parietibus vafis immediate cohaerent, mo 

' uentur, motu vero vafis aliquandiu: continuato, 
tota jdenique. fidi. melio in iuotum citatur. €x. 
nro. ^s.) | Ud ) Qi 
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Mg: Ribito ad quietem R7 ibfüttix Vas. 


I into uet fanquam continuum cum machina, 
imul quiefcere debet, corpora vero,. quae parie- 


tes & bafin vafis contingunt tantum, impetum, quo. 
gaudebant, amittere ftatim haud poffunt, ergo. 


continuantimpetum, quem, vltimo motus vafis 
momento, a váfe accipiebant, cuius directio erat 
fecundum tangentem iftius pun&i quod quodlibet 
corpus cohitingit: ($. 7.) reflet ergo haec debent 
34 parietibus, füb aequali angulo füb quo incidunt, 
adeoque, fi nihil refiftit, aut; fi nullum alium itn- 
.petum aliunde obtinent, introrfum motu re&ili- 
neo, non tamen verfus centrum vafis directo , fer- 


-- ri5 quod fi- vero huic motui verfus interiora ali- 


quid rcfiftit, pro diuerft refiftentia diuerfus ' quo- 

que oritur motus. Negari tamen nequit, quia vas 

dum ad quietem reducitur , concutitur , corpuscula 

7 A concurfione parietum verfus interiora N epis 
| S E | 


ralis 


S. XII. - 

y. ine dari haecce confirmat quodfi enim ea- 
m corpuscula ($. 1.) eidem  vafi- cylindrico;, fed 
aqua non repleto, imponuntur, tunc, vafe in gy- 
xum -commoto, corpuscula. verfus parietes vafis 
- abeunts. quousque motus continuatur, ibi , in re- 

latione ad. 885. quiefcunt. fubito vero ceffante mo- 
., tus vertus interiora yafis di&ó modo(S.1i2.) ábeunt: 

da aquidem ,Vt; geioga Fatussqulás |V.. &: grana mi- 
D 2 | lü & 


phaenomeni ratio in promptu eft, nam, quo gra- 
"uius eft corpus, eo maior erit affritus, fiue refi- 
ftentia, ab afperitate fuperficiei , & pondere corpo. 


xis. in iftam agente, orta, pifa. igitur & globuli | 


plumbei maiorem in receffu a parietibus vafis fen- 


dü& tritici magis, - grauiora v vero, (vt pifa & globu- 2 
Ji, plumbei,. minus a parietibus. recedant 5 .cuius - 


tire debent affrictum quam grana milii & tritici 


.($. 1) cum igitur omnia, machina in motu confti- 
tuta, parietibus | vafis adhaereant, ($.10.) hinc 0o- 
mnia eodem impetu,.($. 6). & fub eodemangulo 
. X$ 4) in parietes vafis incidant, & fub. eodem. fer. 
me ruríus angulo, eademque ferme vi ab iisdem 
refiliant, vt ea maius fpatium, refiliendo verfus in-- 
teriora, percurrant, quae minorem refiftentiam - 
 féentiunt, vti grana milii & tritici, quam ea in qui- 
bus maior deprehenditur affri&us, vti pifa & glo-. 
buli plumbei, neceffe eft. Ipfaquoque mafíama- 
ior globulorum plumbeorum & piforum celerita- — — 


tem niotus dat minorem. — i" H- 


Ro XIV. | 
25 f Locis 56 13.) quod: opi fub: Wero & 


-— 


impetus quibus: refiliunt corpuscula-diuerfa,' fint — 
ferme, adeoque non perfecte, aequales iis füib quibus - 


.* 


-— 


incidunt; ne. igitur quis in hac inaequalitate cauz 


fam differentiae fpatiorum, per quae refiliunt- 
quaerat, fciendum , quod caufa diuerfitatum dicta- 


rum. fit diuerfa dürities corporüms cum igitur, 
Piper & ratione céfte, molliorà corpora mi- 


nori 


» 


- 
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nori impetu refiliant, quam ' duriora , fequeretur, 


'.- vtyfi in diuerfitatibus memoratis caufa diuerfi fpa- 


tii, per:quae refiliunt- corpora, quaerenda eflet; 
phaenomena contraria adeflent, nempe grana milii, 
tritici atque pifa, tanquam molliora, minori im- 
petu, hinc etiam fub minori angulo, & per mi- 
. nus fpatium a parietibus vafis recederent, quam- 
... globuli plumbei, quibus tamen experientia. con- 
c c*Nadicit/i cio ER x20 1 1 babeo rd 

Ee XM 


51: Quae de corpusculis in. vafe. conténtis ($. 12. 
435.) dicta funt , valent etiam de aqua in eodem vafe 
. contenta; nempe, fubito quiefcente vafe, aqua 
primo momento quietis a parietibus reflectitur ver- 

- fusinteriora, quia tarnen 1) totum vas aqua reple- 
tum eft, & hinc locus non adeft ad motum án li- 

- fea recta verfus interiora profequendum, 2) tamet- 
E fpatium adeffet , (id quod fit: fi- totum. vas aqua. 
non eft repletum). vis tamen centrifuga partium 
áquae interiorum ;:circa centrum: nempe vafis con- 
- ftitutarum , eidem: motui verfus interiora ex parte 
refiftit, & 3) aqua ab affriCctu- haud adeo impeditur, 
ac reliqua corpufcula contenta (non enim tota 
moles aquae fuperficiem vafis contingit) haec mo- 
tum circularem continuare debet; o( $..6.) vsque 
dum, partim ob affrictum in parietibus: & fundo . 
. vafis factum, partim ob ipfam particularum cohae- 
Gonemj motus elfetiiq. ooo UU gd ll 
Jie Mio Vr etti j^ : ] T" $. . XVI. MLIERIA Qt "ro vie 
1^5 Qorpuscula igitur in.vafe contenta cum. fube 
iu Dg iftente 


niv 
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fifténte vafe, moueantür verfus. titi interiora Do 3 


rinpetu 'qui- vi centrifuügae. partium. parietis ivafis 


ferme aequalis eft, ($. 13)» 27) & infuper. ab:aqua; 


LU 


primo momento quietis vafis , itidem. verfus intés - 
riora , eadem ferme vi pellantur, ($. 15.6.) item- 


que 3) aqua, quae fuum locum in centro vafis ob- 


tinet, minori quidem vi'centrifuga, aequali ta- 


metn ab adt refiftentia gaudeat,.quam ea quae 


peripheriae eft proxima, (vti ex diuerfa magnitu- 
dine circulorum , quos defcribit, patet ($. 6.) ) 


. &deoque etiam ifta hac citius quiescat, corpuscula. - 


inquam non'poffünt non ftatim poft quietem vafis 


a concurfu virium, centrifugae nempe aquae gy- 


rantis, atque earum de quibus $0 16 nro 1 & 2. di- 


| ximus; aliquoties. in lineis adparenter circularibus, - 


($. 6. » dein vero j;accedente caufa de'quanro3 


 dixiniüs; fuccesfive in fpiralibus verfus: centrum 


circuli moueri, ita quidem, vt,. quo maior eft vis. 
centripeta corpusculorum , aut quo facilius moueri 
queunt, eo:citius; centrum vafis occupent; -cum - 


igitur grana milii maxima celeritate, poft haec grd- 
na tritici, minori adhuc pifa, minima omnium ve- 
ro globuli plumbei; vi quafi centripeta-verfüs. in- 
teriora moueantur, ($. 13.) & infuper grana milii 


a minima vi, ob minimum pondus, ($. 1.) moueri 


poffint ,non mirum, grana milii centrum vafis oc- 
 cupare, haec cingi a granis triticij; haec:circume-. 

dari a pifis, & globulos P er anad. quippe centies 
grauiores vno grano.milii, ($. 1 ) hinc centuplo 


- 


*w: Halten yitir requirentes f eundem motum cum 
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( £o granis 
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 Jgrasiis etit exercere debeteüti ($. 13. ) vix a parie- 
; ibus atis euet ($.1'nro7) (EON 
dme sac $c XVII. je ite - 
"Cum duplex caufa motus verfus centrum. Vas 
2 addu&ta fit, (8. 16.) reflexio nempe corpuscu- 
lorum a parietibus, atque impetus aquae à parieti- 
. bus reflectentis,. quiefcente fimul vel. leuiter tan- 
tum commota aqua quae centrum vafis occupats 
fequitur, vt, ceffante vna harum caufarum, vel 
. etiam refi ftentia corporis commouendi aucta, ef- 
fecus quoque nempe motus imminui debeat. Ex- 
périentia vtrümque' confirmat, & primum qui- 
dem, nempe quod, imminuta. caufa, effe&us quo- 
que minor oriatur, fequenti experimento probo. 
Redigo vas cylindricum commotum ad quietem, 
. ante quàm corpufcula parietes vafis attingunt, a- 
deoque antequam aqua, quae centrum vafis occu- 
.. pat,in motum citatur, quo fato, corpuscula mo-. 
 tü'fuo fpiralem defcribunt , in qua paululum tan- 
tutii ad cetitrum vafis accedunt, minime vero iftud 
attirnigunt:^ tota ratio inftituendi experimentum 
. Tmonftrat nil, nifi primariam motus verfus interióra 
caufam; reflexionem puto a parietibus vafis, ($.16.)- - 
» dbeffe;'à quo defectu caufae. reis irn ned MS 
&us: non are non deriuari, 1329 
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" Altehuis sertim: d 17. iat nempe, imd 
coipors it vafe contenti refiftentia; motus .eius- 
- dem 
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dem;;verfus centrum imminuatur, fic-per experien- 
tiam confirmo: | Loco globulorum plumbeorum 
minorum maiores adhibeo, & obferuo, co minus 
. perceptibilem effe feceffum globulorum a parieti- 
- bus vafis, quo grauior eft globulus & inde pendens - 
affriCtus... -Idem fit fi vas eft ab aqua vacuum, glo- 
buli enim hi maiores, vafe quiefcente, non mo- 
uentur in linea recta verfus interiora, fed in circu- — - 
lo, quod fane, eadem praefente motus caufa, non. — 
nifi a maiori refiftentia globorum deduci poteft. 


TE tn À 


"T 


^. Ratio phaenomenifupra ($1nro4) alatihaud  . 
differt ab. ea quam ($$. 12.) dedimus: motu enim 
vafis fubito retardato; cum corpusculorum motus 
inde haud fit debilitatus, (nulla enim ratio debili- 
^ tationis adeft) haec in. parietes vafis |, impingunt, 
hinc ab iisdem refiectuntur, & cum haec reflexio 
a minori vafis motu (per hypoth.).nec impediri, - 
nec corpufcula. reflexa ftatim ;ad. parietes reduci 
 posfint, per aliquot momenta motu;feruntur pro- 
prio: Simile fieri debet fi motus vafis fubito ac- 
celeratur, nam cum corpuscula motum vafis fta- 
tim fequi haud posífint, fed. refpe&tu bafeos retro- - 
cedant ($..8.) in hoc regreffü vero, quia non ver-- 
fus centrum fed a centro mouentur ( $. 10.) , a. pá- 
rietibus vafis, quibus iam. dum- adiacent , nouur, 
earum regreffui contrarium, & verfus interiora di- 
rectum acquirunt impetum , & 4mouerentur quo- 
que per fat magnum fpatium verfus iiefioorae 
Uy "(d i | dame. nifi 
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nifi vis centrifuga partium bafeos ea verfüs parie- 
tes denuo determinaret, quia tamen haec determi-.. 
patio primo tnomento effectum fuum obtiriere 
.mequit,(omne enim corpus a duabus viribus per- 
.'cuffum mouetur fecundum diagonalem) per ali- 
quot mormefita corpufcula motu gaud ent proprio, 
gui'auditu percipr poteft. ($ 1. nro. 4) ... 
—3 Vt vero pateat aptumne fit modo explicatum 
 €xperimentum ad phaenomena gravitatis explican- 
da; an vero minuss; - Baud inutile fore fpero, fi 
prius occafionem expofuero, qua phyfici commo- 
. ueri»potuerunt ad;caufam grauitatis in motu-fluidi - 
 «uiusdam quaerendam. Hic vero. duae fefe offe- 
runt fententiae, in'quas phyfici potiffimum abiere, 
.. quarum prima afferit, grauitatem, fiue conatum - 
plurium-corporum accedendi ad commune quod- 
dam centrum, ;corporibus connatum quafi-i. e. in 


natura eorundem fundatum efle;,;aliera vero, mo- — ^ 


"ueri corpora verfus centrum quoddam; quia; ab 
^ iiscorperibus verfusiftudpelluntur. |. ^. 
E OGNI Va FfFHIYTOTIQOOS Bore PEHT-- 1 d; 

i iiehrq 15 » Sue ES QXXL.« 39343 apnIR B CIDS 
— Priori fententiae: anfam praebuit procul du- 
bio infufficientia argumentorum pro altera fenten-. 
tia ftabilienda excogitatorum;. fed eidem obftare 
quoque videntur quae pro altera militant, & 1) 
quidem -communis;& ab omnibus fere recepta fen- 
tentia; quod ; quicquid TRPBEHMSo DIQHRARUE 8b 
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alio commotos | 3) Experientiae ex quibus difci- 
. muüs, partes lufàe verfus.centrum lunae ,- partes 
folis verfus centrum folis, /& partes reliquorum . 
planetarum verfus centruni iftius planetae conatum. 
exercere, ad quem tatquam partes conftituentes. 
4pertinent5 ^ quibus. 3)/accedit, quod experientia . 
teftetur, omines'planetas moueri in. linéis:curuis | 
circa folem, &, quod ex quibusdam. obferuationi- 
bus tuto concludere poflimus, plerosque: mini-. 
anum .:planetarum circa propfia'volui centra: ho- 
yum igitur motuum rationem ;'cum , vimodo lau- 
dati principii, (S 2r nro r) non nifi in motu curui- 
lineo fluidi cuiusdam quaeri: poffe crederent, inda- 
garunt fimul, an non idem..motus fluidi: curuili- 
neus caufa.virium centripetarütn' corporum; adeo- 
que: etiam grauitatis ($ 20?) efle poflitz:: id. quod 
primus.quantum fcio: demonftrandum fufcepit: Ke- 
ferus: Hunc fequutus eft. Czrzeffus epift. part. 2. epift... 
ga. p. m. u^. Fluius- experimentum .tanquanr plarie 
nihil, :demonftrans : reiecit. Hagemiesy "wr-trattatu, - 
quem, vocat, discours fur la vaufe dà'la poanuteury Gcin - 
eius locum fupra ($. 1.) propofitum experimentüin 
fubftituit: hunc multi recentiorum Phyficorum 
fequuntur, exceptis Anglis; quippe qui priorem - 
fententiam, ($20) tametfi absque démonmftratione, E 
AnfpleCtuntux: *q micro aem sie Sc TOR IG QT 
348 Huc. toD P oM wrgSI SAO NO ngdSulQesibeM 
c Inftitàitum meum haud ^quidem' permittit vt. 
|. de grauitatis caufa in hifce plàágulis agam aft; mk | 
QUA: | at 2 . . often- 
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ofténdere volo, a fluido in gyrum commoto gra- 
; vitatem haud dependere, demonftrare quoque te- 


e neor, rationes, priori fententiae contrarias; 


-&. pofteriorem. fuadentes , ($. 20) tanti haud effe - 
momenti, vt alterutrum praeftare poffint. Quod . 
enim. communem iftam regnlam attinet, (8. 21. 

—nrOó..1.) de huius veritate tunc demum certi effe 

poterimus, fi quismodum demonftrauerit , fecun- 
dum.quem.corpus commotum alteri quiefcenti 

motum communicat; hic vero modus, cum, ipfo . 

fatente Heagesio, a nemine hactenus demonftratus, 

immo. plane incognitus fit (libr. cit. p. m. 130.) 
omnia experimenta nihil. aliud. probare poflunt, - 
quam, omne corpus fub certis circumfítantiis mo- 
ueri, fi corpus aliud comimotum in iftud. incidit, - 
minime vero omne quod mouetur moueri ab alio 
commoto. Nec me errare credo, fi dico, defen- 
fores. huius fententiae concedere debere, aut dari - 
corpus quod a nullo àlio moto mouetur, v. g. per 

folam. voluntatem Summi, Numinis, aut ipfum 

Summum Numen effe in perpetuo motu phyfico; 
quod vltimum , cum fit abfurdum ,. prius, tametíi 
thefi eorum contrarium , eligere, & infuper a prio- 
ri probare tenentur , quod a pofteriori probare non 
poffunt, nempe quod Summo Numini placuerit 
vnicae tantum corporum fpeciei iftam vim. dare, 
vi cuius fefe absque alio commoto mouere poffet. . 

j559 CER 1o a ASNODGLTE, 7 Mrs 

^". "Experientia $0. 21. nro. 3. adducta dun non 

— tam fibi relicta, quam hypothetica adiuncta: caufa, 
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modo memorato nempe dubio , fi non falfo, prin- 
pio, motum fluidi. curuilineum probat; plane 
nec deftruere priorem nec probare  pofteriorem 
. grauitatis caufam ($ 20 ) valet:: maxima igitur vis - 
.— tam probandi quam deftruendi dictas. caufas in ex- - 
perientia $0. 21. nro. 2. adducta quaeri debet, ex. 
hac enim concludi poflet; tendentiam corporum - 
verfus centrum quoddam non effe. in natura eo- . . 
runi fundatam ,; ideo, quia verfus diuemfa tendunt 
"«entra: hanc confequentiam concedere quidem - 
poffum; fi ita explicatur, quod tendentia omnium 
verfus vnicum centrum. in- natura corporum non 
fit fundata, eandem vero: nego; fi fenfus verborum 
hic'effe deberet, quod plane nulla vis centripeta in 
natura corporum ., quatenus partes mundi confti- 
. tuunt, fit fundata ;.. Immo ne prima quidem con- - 
fequentia omni exceptione maior eít' corpora 
: enim diuerfa, tametfi verfus diuerfa plane tendant 
centra, verfus vnum tamen comniune centrum fi- — 
mul.tendere poffe , phaenomena noftri fyftematis 
.. planetarii, (S$ 21. nro 3) cum iis, quae $0'6. dixi- 
 qmmus;collata;fufficienter probant. ^ 0.80 
Uim j : | jte] Pow 7 oep pd. * 
N iis XXIV. " "e 3d 


|. * Sed fingamus' $6 2r nro. r. allatam regulam, 
itemque confequentias ex ibi recenfitis phaenome- 
-nis demonftrari poffe, manifeftum tàmen ex mioó- 
do dicendis evadet, quod vis centripeta, adeoque. 
etiam grauitas corporum, ex motu. fluidi circulari 
— deriuari haud posfity nifi idem per idem explicare . 
Dog | 1 M ad Lm op" S o velt- 
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velimus: nam cum nullus motus circularis fine vi 


- centripeta, tanquarh fua caufa, ($. 6.) concipi posfit, 
facile patet, nos, vim centripetam fiue grauitatem. 


corporum ex motu fluidi cuiusdam circulari deri-. 


uando , eandem ex vi centripeta declarare animus 


enim fciendi cupidus non de caufa vis centripetae 


huius vel iftius corporis, fed de caufa vis centripe-. 


tae omnium corporum; adeoque etiam fluidi, mo-. 


tu circulari terram velalios. planetas circumeuntis, 
quazrit, fcire nempe vult, quare fluidum gyrans (fi 
datur) & reliqua corpora verfus centrum planetae . 
"tendant... wil | i s 


$ XXXV. 


Ponámus porro absque petitione principii 


. fluidum quoddam gyrans, ad explicanda phaeno- 


mena-grauitatisy affumi poffe, & videamus, an 


phaetiomena grauitatis coincidant cum phaenome- - 


nis fupra ($. 1.) adductis. In experimento laudato 
1) nullum corpus mouetur verfus interiora circuli 


-  adcentrum vsque, nifi a parietibus vafis reflecta- 


tur, ($. 16. 17.) cum in rerum natura nec parietes. 


: - folidi deprehendantur, a quibus fluidum in gyrum 


cogi, &, vna cum corpusculis contentis, reflecti 
poffet,. nec fluidum ambiéns probabiliter nimis 
adeo. heterogeneum . fit, vt folidi vices fupplere 


— poffet, nec tandem vnquam corpora a parietibus 


-€ocleftibus reflexa obferuata fuerint. 2) Vt cor-- 


puscula verfus centrum- vafis, ferantur , requiritur 
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fuper motus celerior partium. fluidi à «entro re- 


i 


: 
N 


aM oTt» LT "m^ NY 
- ": - LP 
» : iw 
? e c 
! 4 -^ VM 
12 ' . A. 
- i - S 
- d ; 
" Uo 3 : e * E - bi 
22 - US (0) : Mm 
- 4 : . : UP 
- 2 - Weng coim, e^t: lie eie 2 AY zo caret ens I Sae neis dg "TP "m 
secl P 
"" 


motiorum, tardior vero, immo quies fermé, par- 
tium fluidi prope centrum fitarum, ($. 16.17-)-.qua- —— 
lis Huidi motus circa planetas absque vlla ratione 
fingeretur, fi non plane impoffibilis eft. 3) Inad-.- 
ducto experimento leuiora centrum vafis oceu-- 
panc, grauiora vero, quo funt grauiora, tanto -— 
magis a centro diftant, ($. r.)immo plane nona 
parictibus fecedunt ($. 18.) cum contrarium phae- — 
nomena grauitatis oftendant, grauia enim locüm ^ - 
centro proximiorem, leuia vero remotiorem oc- — 
cupant. (quae contra haecce (nro.'3.) moneri pof-.— . 
fünt, dein $0. 39. 4) Corpufcula, dum. verfus 
centrum vafis abeunt, fpirales.lineas, grauia vero, 
defcendendo, rectas defcribunt. TUN HDUNMY SUN 
dp axvasdlemn o RM de: ciis 
| Cum igitur praeter iam dicta ($. 22. 23. 24.) 
nec circumftantiae nec effectus coincidant; fi phae4 . 
nomena grauitatis atque experimenti Hugeniani 
confers, facile patet, qualis explicatio phaenome- 
norum grauitatis ex adducto experimento fperari —— 
poffit. ' Hugenius quidem aliam horum' phaeno» 
menorum dat rationem, fed ex ea nec caufam di-- 
rectionis, nec impulfus a quo mouentur corpora; - 
elicere potui: verba funt fequentia: Zr. ct. p. gt 
132. e dis qu' elle fera pouffeé vers Je centre, — Parceque- e 
fetfant. poit d' effort, pour s em. eloigner, ou em. faifant 
moins que'les parties procbaiges , elle cedera a effort. de 
celles qui feront moins eloiguées du. centre , €9 leur fera pla- 
-,£€ en 3 approcbant vers le centre , puisqu' ede nete qp 
AMI. | 2 | ces 4tre 
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o0 faire autrement... Non jam. vrgeo quod absque vlla 
. ..Katione vnice fluido fuo vim centrifugam tribuat, 

^ &reliqua corpora vel plenarie excludat ab hocce 
prulegio, vel miaorem faltem iisdem concedat: 

"fed fingamus haec ita effe, aut igitur corporibus - 

 «raffioribus (cum nullam habeant vim centrifu- 

gam) conatus quidam fefe verfus centrum quod- 
«dam mouendi a fummo Numine datus eft, aut-éa 
verfus aliam plagam extrorfüm moueri tendunt, 
aut fibi relidta plane nulla gaudent tendentia, fed 
ad omnem motum quaquauerfum fubeundum ae-. 
qualiter funt apta: .5i prius eft, corporum motus 

 * — verfus centrum non dependet a motu fluidi, fi al- 
 . fterüri, imposfibile erit, ex tendentia corporis a 
 *eweulo: verfus exteriora, &« motu. fluidi circulari, 

^o vim centripetatm oriri-poffes | fi. denique corpora 
ad quemuis tnótum fubeundum aequaliter. funt. 
-apta, fequentur legem motus vniueríalem 4 . quae 
left; omae torpus , ab-alio-quodam. percuffam y. fequitur :di- 
veübinem impeüemtsy fé mibM obfiat, adeOque, cum 
^obid ipfum, quia (per hypoth.) ad omnem nio- 

|. "tum aeque funt apta, in-iis nulla refiftentia con- 

— '€ipi posfit, fequentur directionem itnpellentis , at- 

— "qui impellutitür.a vi centrifuga partium fluidi Cen- - 

-tro-propiorüm , (eZe eedera ^4 /' effort de. celles qui fe- 
Font moins elomgnées du centre) ergo: fequentur. quoque 
- "harum direé&tionerh , quae fita centros" vnde, haéc 
atio fi vera effet, particulis fluidi cederent fece- 

.. "défhido a centro nón vero adpropinquando; quod 
eft contrdjexperióntani 3c 100 2904.02 17D 
CNIAE.A. Y | 2s S NXVIE 
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—. . $i Hugehius füb hisce verbis parceque se faifant —— 
point d' effort. pour s eneligner, non tam plenariam 
 abfentiam omnis tendentiae particularis,: quam 
potius refiftentiam quandam, non tamen cum yi E 
centripeta coniunctam, intelligit," non mitius eX- . 
perientiam habet fibi contrariam, "haec enim ^ 
teftatur corpora, quo magis refiftunt, €o minus, 

: immo plane non verfus centrum gyrationis ferri 


Ab i10: 18 d 3 pan sr enisi. r 


. ^ Motum corpusculorum in cylindro fpiralem - 
Hugenius vt conuerteret in rectilineum,. adhibuit. 
tria la, quorum duo corpusculum. iniectum a.la- 
tere, tertium. vero in parte fuperiore continge- 
. bant, & commota machina obferuauit,. quod cor- 

pusculum in linea rectg.moucretur verfus centrum ' . 
Nafis. . Loco filamentorum in machina fubftituit.— 
Hugenius in phaenomenis naturalibus. motum. 
particularum fluidi verfus omnes ; plagas, ex.quo 
inotu,..quia particulae;ex fua fphaera abire non. 

offent ,, notus circulares verfus omnes plagas. di- 
peGtos Oriri.putat. ^ Primitus igitur.inquiram, an 
daec fubftitutio locum habere .poffit, dein often- | 
dam talem fluidi motum qualis a. Fugenio affumi- - 
tur, & quem neque experimenta adducta (/r. ei. 
p. us. uf.) neque mobilitas partium probabilemyred- - 
- dunt, commode inter figmenta referri.poffe. |...» 
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^: Leges fübftitutionis requirunt, vt eá, quae fi- 
bi inuicem fübftitui debent, in iis, a quibus effe- 
 &us defidetatus, ob quem fübftituuntür, pendet, 
- fibi perfe&e fint aequalia... Cum igitur FHugenius 
jin.locum chordarum motum fluidi circularem, 
verfus omnes plagas directum, fubftituat, vt de- 
. terminatam corpusculorum a: Buido commotorum 
. dire&ionem inde deducat, prius-demonftrare de- 
buiffet, id, quod chordae conferunt ad direQio- 
nem motus, aequale effe ei, quod a fluido, 
verfus omnes plagas in gyrum.commoto, expecta- 


« 
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vi poteft: aft cum fuperficies chordarum corpora Pas 


incidentia reflectant tantum füb eodem angulo fub 
. | quor inciderunt, i. e. fola impenetrabilitate fua mo- 
. tum determinent; corpus vero fluidum commo- 
tüm; praeter: impenetrabilitatem, directionem 
.. quandam habeat, imposfibile eft, vt a fola impe- 
netrabilitate folidi. eundem effectum expe&temus, . 
qui ab. impenetrabilitate "Buidi:. vbique  cingen- 
tis; | cum tendentia quadam  coniunda,  ori- 
turj 'ergo nec fluidum commotum in locum cor- 
poris quiescentis fübztitui poterit, (1 de directione 
motus fermo eft ^ i Aeg Mic iur ol ated Rp 
i: « Ob di&am igitur rationem ($. 29.) chordas 

- nunquam adhibui, fed alio experimento, hypo- 
thefi. motus fluidorum verfus diuerfas plagas magis — 

:. conformi, veritatem eruere allaboravi. ^Cylin- - 
Ae) db D | drum 


n r. 


drum nempe ita praeparatum, - vti T 14 Nieripfi 


machinae impofui, & commota vehementer ma- 
china,a dextra finiftrorfum, €o. vsque, donec: ex 


abfentia. foni iudicabam. corpuscula. omnia. peri. | 


.pheriae adiacere, & aequali cum cylindro rotari 
. Celeritate (S. 1. nro. 4.) fubito machinam.vna cum 


«ylindro dextrorfum commoui: obferuabam tunc; — 


omnia,corpora contenta, etiam ipfos -globulos 


plumbeos fubito, motu ere Xethlinegs eb n 


xi verfus. centrum Mr bi^. 
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J Vt tam oed s Mui motus quam ipfam dis 
re&onem accuratius cognofcere; vnicum fal- 
tim adhibui globulum plumbeur, .cuius. diameter 


duabus aequabat lineis; &.vehementer per aliquot —.— 


minuta commota machina. finiftrorfum,. fubito 
motum machinae mutaui in. contrarium: .. hune 
motum cum per aliquot momenta) continuarem; 
globus verfus centrum vafis mouebatur quidem; 
Can in linea recta? ob turbas aquae obferuare haud 


potui) iftud tamen plenarie non attingebat , fed re- 
cedebat ftatim, in linea curüa verfus dextram di- - 


reda, a centro, ex eádem ratione -jquam.- fupra 
S. 7.) dedi. Vt igitur turbas aquae euitarem, 
commotam vehémefter. máchinam | finiftrorfum, 
ad quietem redüxis5:-mouebatur tunc globulus in 
circulo, nec recedebat. a parietibus: - Hic motus 
tam globuli quàm aquáe in vafe. contentae: circu: 
deris cum fenfibiliter tardior fattus effet j 'dextror- 
fum, 


ra 


/ 


| 3SS(o)S8m — (007 
- fum, maximo quo poteram, (cd momentaneo 

tantum impetu, machinam commoui,- globulum 
. verfus centrum eundo lineam curuam yeríus dex- - 
tram dire&tam, non tamen ji. defcribere vidi. 


[5 | - 
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"Caufam' huius dire&ionis verfus dextram in 
shi irpulfus quaerendam iudicabam, & 
. inde condudebam, in hac directione globulum 
femper fequi directionem impetus maioris, in 
quo etiam experientia. confentit; — vehementer - 
enini commota ' machina finiftrorfum, - ftatim. iti» 
uertébami motum, itatamen vt'impetus dextrani - 
verfus directus, - mormentaneus tantum &k minor 
effet, eo impetu, quo globus verfus finiftram 
ferebatur, ex'^quo du pd impetu, globus, ad 
centrum adpropinquando lineam curuam, ver- 
fas finiftram manum diredlam, E 


É- 
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| Ek his Mets con compofitis. vti direi glo- 

buli verfus dextram atque finiftram. deducta eft, 
ita haud difficile erit ipfam vim centripetam ex iis- 
dem demonítrare. Patet enim ex mechanicis, 
omne corpus a duabus viribus percuffum, percur- 


. rere diagonalem quandam, inter lineas dire&ionis 


virium percutientium contentam ;.... In. hisce igitur 
duobus motibus circularibus contrariis, cum .globus 
BODMgtUE. à duabus viribus centrifugis contrariis, 


D2 ex rag 


Ww ' " 


i NN 
; " — Mi :;- 3 
v e 5e PP. 


(&. 32. 7.) etiam ipfe globus diagonalem quandam, - 
inter harum virium directionum lineas contentam, 
deoque a centro verfus: peripheriam 
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percurrere, a 
. moueri deberetioo 20 FABEI COH 

Mrepeo ce d COMM e 
^^ Quod; lineage. dire&ionis virium-.centrifuga- - 
rum, a quibus corpus impellitur- angulum; inclu» 
dunt, ex natura circuli, tángentium, atqué ma- . 
güitudine globuli commouendi: demionftrari. po- 
teft; nam; cum in noftro cafu. lipeae;direQios. 
num. virium-centrifugárum fint. tangentes. circus 
lorum: ($. 4.) tangentes vero fint perpendiculares 
ad radios, ( per princ. Geom:) fequitur, vt cum. 
radii .diuerforum punctorum peripheriae: concur- 
rant.&.fe fecent in centro; etiam tangentes eoruns . 
dem pun&orum.extrá circulum fefe íecare;:adeo- | 
que angulum includere debeant:;;; atqui. corpuscu- 
la noftra, ob fpatium quod occupant, non in - 
- vnico, fed in oppofitis fuperficierum fuarum pun- 
&is, adeoque.a diuerfis circuli pun&is impellun-. 
tur, ergo lineae directionum fecundum. quas int. 
pelluntur, 'erunt tangentes diuerforum  pun&o- 
rum, hinc fefe extra circülum fecare, angulum | 
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incdudere debent. ^^ (^ 2 D HISD 
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^ Minime vero hoc fieri poteft, fi corpuscula 
mouetida'àtque particulae fluidi minima fünt, qua- . 
la a Hugerio affümuntur, tunc enim" pun&ta, in 
RT e). AME : | quibus . . 


0 


. horum punétorum;, adeoque lineae directionum; 
fecaüidum' quas';corpuscula vno. eodemque- to- - 

1hento ' verfus-diuerías, moueri-deberent plagas, 
coincidunt. fere: cum igitur: ex. viribus directe. - 


* 


"fetis Gilet corpuscula; $ hinc & ecu e 


Oppofitis (motus. fecundum: 'dire&ionem  fortioris 


fequatur, patet ex fubtilisfimi quoque. fluidicmotu — 
circulari; in loco cJaufo, vno eodemque momen- 
to, verfus omnes: plagas fimul. dire&o, vel quie- 
tem, vel motüm verius vnicam. tantum plagam 
directum , oriri deberes i.e. talem motum id 
terebrum fubf ftére haud: poffe. - Rino. runmég.r 
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| "Géd qiuuba fbi quis os cünimue uH 
esu hoc motu, báud' tamen. ea-corpora 


verfus quoddam'centrum fed potius a centro pelli 


(S. 33) demonftrauimus. "Experientia quidem te» 
- ftatur, corpora, contrario tali motu praefente, 
- 3noueri verfus centrum vafis, ($. 30. 31. 32.) fed 
- hic motus; non'tam- immediate a motu ifto con- 


trario, quam. potius a reflexione corporis; me- 
diante contrario motu verfus'parietes vafis puli, 


€$. Tos in Las: vafis facta, puce 
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tup dloc^ it yen; non in quilibet. spe SESS 
hniru&one ^ "videri "poteft: nam, quando cor- 


E puscula. parietibus adiacent;- impulfus verfus parie- 


(6$, quis fit absque: motuj:'tom percipitur; - fe- 
D 3 | quenti 
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quenti igitur modo experimentum inftitui debet. 


Cylindrus póft motum- lentum. verfus finiftram, 
moueatur lente dextrorfum, ante quam corpus- 
culum parietes attingat; & nunquam obtinere po- 


teris vt corpusculum verfus centrum abeat, . fed... 
femper ad parietes properabit, a quibus tandem, fi: « 


motus cylindri erit fortior, refle&itur. | 
TUER ATE QE INR r6 aM LG i, rc 


*. «Quod fi igitur talis motus contrarius caufa ' 


effe deberet defcenfus naturalis fiue grauitatis cor- 
porum, omnia corpora fublunaria prius yerfus 
extrema fyftematis terrae abire deberent, a quibus 
an fint reditura? cum extrema non fint folida, ($. 
2s.nro. I.)aut, firedirent, an ad terram vsque. 
"^ defcendere pos(int?. iam, ne limites differtationis 
- tranfcendam, haud inquiram, fed tam harum quae- 

 ftionum, quam aliarum hypothefium, pro graui- 
. tate explicanda excogitatarum ,. inueftigationem in 
aliud tempus. differam; veram quoque grauitatis 


caufam, íi Deus vites. concefferit, impofterum ,'" 
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.. Vnice igiturre(tat, vt adducam quae contra - 


di&a (S. 25. nro. 3.) moneri poflent; ibi enini af- 
. ferui, quod contrarietas quaedam inter phaeno- 
mena experimenti atque grauitatis occurrat, quia 
in experimento leuiora, in noflra terra. vero gra- 


 uiora, centro propiorem locum occupant... Con- - 


tra haecce monere quis poffet quod in sdplisetio; 
Jipou Dr OS 2 He iod LIAE ex- 


.- 
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. me experimenti ad phaenomena grauitatis, non re- 

- . 'fpici deberetad grauitatem fpecificam corpusculo- 
.rum , fed ad iftud tantum , quod quaedam citius, 
quaedam tardius, verfus centrum moueantur, dein 
vero in ipfis phaenomenis grauitatis, ea dicenda 

— grauiora, quae citius, ea vero leuiora, quae tár- 

. dius verfus centrum mouentur, . Sed cum ex dictis 
- (S. 13.) pateat, diuerfam corpusculorum refiften- 
- tiam caufam effe diuerfae celeritatis, in motu ver- 
fus centrum vafis, occurrentis , jifte,. qui haecce 
($. 39-) monere vellet, probare prius debet, quod 
. corpora, verfus nullam tendentia plagam , diuerfi- 
mode eidem impulfui refiftere poifint; aut, fi 
quandam tendentiam (non tamen centripetam) iftis ^' 
corporibus tribuit, oftendere tenetur modum, fe- 
cundum quem ex motu fluidi circulari atque ten- 
dentia corporisa centro, motus recilineus verfus. 
centrum oriri poffit. — . — donde b od 


BxI. 


. Qui dicta rite. confiderat facile cognofcet, 
- quod nullum. experimentum tuto in explicatione 
phaenomeni cuiusdam naturalis, adhiberi poffit, 
— nifi ratio phaenomenorum , in, experi- — 
. mento occurrentium , prius fa- 
MOM tis pateat. 
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